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ELEKTRONISCHE RECHENANLAGEN 


Programmbeschreibung 


Stichproben-Statistik POOL P6-105 


Punktion 


Aus einer gegebenen Anzahl n von Einzelwerten X i einer Stichprobe 

werden folgende GroBen berechnet: 

1 n 
a) Arithmetisch.es Mittel X = _ 2 x -s 


11 i = 1 


b) Preiheitsgrad f = n - 1 

c) Quadrat summe q _ ^ (x - X) 
der Abweichungen " 4 " " ^ i ' 


d) Mittlere Schwankung 


m 


=VT 



e) Mittlerer Pehler des Mittelwertes m 


Eingabe 

Einzelwerte X in fortlauf enden Speicherzellen im Gleitkomma- 

l 
format von 24.1. Zahl der Werte n und Adresse des ersten Wertes 

im Festkomma bei q = 29. 

Benutzte Unterprogramme 
Gleitkommasystem 24.1 mit Eingabe 11.5 

Speicherbelegung 

2 Spuren Hauptprogramm, 18 Spuren Gleitkommasystem 


